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Treść 
ZARZĄDZENIA WOJEWODY LUBELSKIEGO: 


33 — Nr 11 z dnia 24 marca 1978 r. w sprawie ustalenia opłat za dostawy energii cieplnej przez komunalne przed- 
siębiorstwa energetyki cieplnej oraz za centralne ogrzewanie lokali i dostawę ciepłej wody na terenie woje- 


wództwa lubelskiego, 


34 — Nr 23 z dnia 27 czerwca 1978 r. w przedmiocie wprowadzenia postępowania przyspieszonego w sprawach o wy- 


kroczenia. 


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBLINA 
35 — Nr 11 z dnia 4 lipca 1978 r. w sprawie ustalenia terenów budowlanych budownietwa JEUBOTONZESCCE położonych 


w Lublinie i ich podziału na działki budowlane. 


ZARZĄDZENIE NACZELNIKA MIASTA I GMINY 
36 — w Bełżycach Nr 22 z dnia 15 czerwca 1978 r. w sprawie ustalenia terenów budowlanych budownictwa jednoro- 


dzinnego położonych w Bełżycach 


Poz. 33 


ZARZĄDZENIE NR 11 
WOJEWODY LUBELSKIEGO 
z dnia 24 marca 1978 r. 
w sprawie ustalenia opłat za dostawy energii cieplnej przez 
komunalne przedsiębiorstwa energetyki ciepinej oraz za 
"centralne ogrzewanie lokali i dostawę ciepiej wody na tere- 
nie województwa lubelskiego. 


Na podstawie $ 8 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr 271 Rady Mi- 
nistrów z dnia 25 listopada 1974 r. w sprawie właściwości 
organów do ustalania cen oraz trybu postępowania przy 
ich ustalaniu (MP z 1974 r. Nr 40, poz. 233 i z 1975 r. Nr 19, 
poz. 118) oraz $ 3 zarządzenia Nr 30 Min stra Administracji, 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Sroaowiska z dnia 30 

października 1975 r. w sprawie ustalania opłat za centralne 

ogrzewanie oraz dostarczanie ciepłej wody (Dz. Urz. 

MAGTiOŚ Nr 2, poz. 8) zarządza się, co następuje: 

$1 

Ustala się następujące stawki opłat za dostawę energii 
cieplnej i ciepłej wody oraz za centralne ogrzewania lokali: 
.1) za dostawy energii cieplnej i ciepłej wody przez komu- 

nalne przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Lublinie 

, i w Puławach — wg załącznika nr 1 do zarządzenia, 

2) opłaty najemców lokali niemieszkalnych za centralne 
ogrzewanie lokali i dostawę ciepłej wody w budynkach 
zarządzanych przez terenowe organy administracji pań- 
stwowej oraz inne jednostki gospodarki uspołecznionej, 
dla których energię cieplną dostarcza Lubelskie Przed- 
siębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lublinie — wg załącz- 
nika nr 2, a przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Puławach — wg SR nr 3 do zarządze- 
nia, 

3) w miejscowościach, w których ACE ogrzewanie bu- 
dynków wprowadzone zostało po raz pierwszy po dniu 
1 stycznia 1976 r., miesięczna stawka opłat dla najemców 
lokali mieszkalnych wynosi: 

a) za centralne ogrzewanie — 3,20 zł za 1 m? powierz- 

chni użytkowej, 

b) za centralnie dostarczaną ciepłą wodę do tych lokali: 

— 0,90 zł za 1 m? pow. użytkowej przy częstotliwości 
dostaw do 4 dni w tygodniu po 10 godzin dziennie, 
— 150 zł za 1 m? pow. użytkowej przy częstotliwości 
dostaw powyżej 4 dni w tysodniu i dostawach 
ciągłych. 
$2 

Utrzymuje się na dotychczasowym poziomie stawki opłat 
PRowiązujące w 1975 r.: 

1) za dostawę ciepłej wody i centralne ogrzewanie lokali 
mieszkalnych pobierane od osób fizycznych, będących 
właścicielami domów 
mieszkalnych i domów wielomieszkaniowych, 

2) za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych i GCR 
nie ciepłej wody do tych lokali, pobierane przez uspołecz- 
nione administracje domów mie.zkalnych od najemców 


jednorodzinnych, małych domów 


i ich podziału na działki budowlane. 


(właścicieli) lokali oraz przez zarządy spółdzielni od 
członków spółdzielni budownictwa „mieszkaniowego, 

3) za centralne ogrzewanie lokali niemieszkalnych użytko- 
wanych przez osoby fizyczne na cele inne niż produ- 
kcyjno-usiugowe (np. pracownie plastyków, fotografi- 
ków), 

4) za energię cieplną dostarczaną na cele bytowe ogrzewa- 
nia budynków stanowiących własność jednostek praw- 
nych, nie będących jednostkami gospodarki uspołecznio- 


nej uprawnionymi do dotacji na mocy uchwały nr 213/74 


Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1974 r. w sprawie“ 


zmiany cen zbytu podstawowych surowców i materiałów 


oraz opłat za energię (elektryczną i cieplną) i przewozy - 


towarów (jak np. za ogrzewanie lokali mieszkalnych 
w budynkach stanowiących własność i administrowanych 
przez kościoły lub związki wyznaniowe, lokali mieszkal- 
nych na plebaniach, wikariatach, kanoniach, 
cjach biskupich, oraz klasztorów i prowadzonych przez 
zakony domów opieki społecznej). 


§ 3 

1. Za podstawę do ustalenia opłat za dostawę energii ciep- 
lnej dla celów centrainego ogrzewania i 
ciepłej wody użytkowej przyjmuje się powierzchnię 
użytkową lokali stanowiącą podstawę do wymiaru czyn- 
szu. 

2. Dla odbiorców przemysłowych oraz odbiorców pobiera- 
jących energię cieplną w okresie budowy obiektów, pod- 
stawę do ustalenia opłat stanowi całkowita powierzchnia 
użytkowa ustalona w oparciu o dokumentację techniczną 
lub przeprowadzony pomiar. 


$4 
1. Opłaty za ilość dostarczonej energii cieplnej ustala się 
na podstawie wskazań odpowiednich przyrządów pomia- 


rowych. Przy dostawach „franco odbiorca” wymagania _ 


w zakresie wyposażenia węzła odbiorcy w aparaturę 

` kontrolno-pomiarową ustala dostawca a jej montaż od- 
bywa się kosztem i staraniem odbiorcy. W przypadku 
niezastosowania się odbiorcy do wymagań w zakresie wy- 
posażenia węzła w odpowiednią aparaturę kontrolino-po- 
miarową dostawca do czasu właściwego opomiarowania 
dolicza odbiorcy opłatę dodatkową w wysokości 2%/0 sumy 
rachunku. 

2. Opłaty mogą być ustalone również według wzorów teo- 
retycznych za ilość nośnika energii cieplnej w zależności 
od kubatury pomieszczeń, czasokresu ogrzewania i tem- 
peratury, powierzchni użytkowej: oraz zapotrzebowania 
ciepła. 

3. Wybór sposobu ustalania opłat (wariantu) za dostarczoną 
energię cieplną należy do dostawcy energii 


$5 
W przypadku dostawy energii cieplnej dla odbiorców, 
od*których energia została zakupiona, opłaty ustalane są 
indywidualnie przez dostawcę i 
energii z doliczeniem kosztów własnych i 10% zysku. 


rezyden-- 


przygotowania- 


cieplnej. . 


obejmują koszt zakupu . | 


Str. 42 


§ 6 

1. Odbiorca ciepła zobowiązany jest wykonywać własnym 
staraniem i kosztem remonty kapitalne instalacji ogrzew- 
czych w okresach ustalonych zarządzeniem Nr 7 Minis- 
tra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 
2 czerwca 1972 r. w sprawie ramowej instrukcji o plano- 
wo-zapobiegawczych remontach urządzeń ciepłowniczych 
(Dz. Urz. MGTiOŚ Nr 2, poz. 8). 

2. Przedsiębiorstwa energetyki cieplnej mogą na zlecenie 
odbiorcy energii cieplnej prowadzić konserwację insta- 
lacjj wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody. Stawki opłat za te usługi określa załącznik nr 1 
do zarządzenia. 

3. Zakres robót konserwacyjnych określa załącznik nr 4 
do zarządzenia. 

§ 7 
W odniesieniu do spraw nie uregulowanych niniejszym 
zarządzeniem, mają zastosowanie przepisy zarządzenia Nr 

30 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 30 października 1975 r. w sprawie usta- 

lania opłat za centralne ogrzewanie oraz dostarczanie ciepłej 
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wody (Dz. Urz. MAGTiOŚ Nr 2, poz. 8) i zarządzenie Mi- 
nistra Gospodarki 
w sprawie warunków dostarczania energii cieplnej. 
§ 8 

Traci moc zarządzenie Nr 107 Wojewody Lubelskiega 
z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie ustalenia opłat za dos- 
tawy energii cieplnej przez komunalne przedsiębiorstwa 
energetyki cieplnej województwa lubelskiego (Dz. Urz. 


WRN Nr 1, poz. 7 z 1976 r.) zmienione zarządzeniem Nr 72 . 


z dnia 6 grudnia 1976 r. (Dz. Urz. WRN z 197 r. Nr IĘ 
poz. 82). 


$9 
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Woje- 
wódzkiego Zjednoczenia Gospodarki Komumalnej i Mieszka- 
niowej w Lublinie. 


§ 10 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym WRN w Lublinie. 
Wojewoda 


Mieczysław Stępień 


Załącznik nr 1 do zarządzenia 


nr 1l Wojewody Lubelskiego 
z dnia 24 marca 1978 r. 


STAWKI OPŁAT 


za dostawę energii cieplnej i konserwację instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody przez 
komunalne przedsiębiorstwa energetyki cieplnejw Lublinie i w Puławach. A 


Część I — Opłaty za dostawę energii cieplnej 


Gropa Określenie odbiorcy oraz rodzaj 
SÓW dostarczanego czynnika grzejnego 


TaS] 2 


I Właściciele i użytkownicy obiektów mieszkal- 
nych jednostek gospodarki uspołecznionej spra- 
wujący zarząd budynków mieszkalnych 


1. Energia cieplna dla celów centralnego 
ogrzewania - 


2. Energia cieplna dla celów ciepłej wody 
użytkowej: 
a) przy dostawach umownych do 4-ch dni 
w tygodniu po 10 godzin dziennie 


— dla lokali mieszkalych 


— dla lokali niemieszkalnych 


b) przy dostawach powyżej 4 dni w tygod- 
niu oraz dostawach ciągłych 


— dla lokali mieszkalnych 


o 
— dla lokali niemieszkalnych 


II Właściciele i użytkownicy obiektów niemiesz- 
kalnych jednostek gospodarki uspołecznionej 


1. Energia cieplna dla celów centralnego ogrze- > 


wania i wentylacji: 
a) lokali niemieszkalnych 


b) garaży 
2. Emergia cieplna dla celów ciepłej wody 
użytkowej: : 
a) przy dostawach umownych do 4 dni 
w tygodniu 


po 10 godzin dziennie 


b) przy dostawach powyżej 4 dni w tygodniu 
i dostawach ciągłych 


o 


Stawki opłat (zł) 
dla dostawcy w: 


Lublinie Puławach 
3 4 5 6 


Jedn. 
miary 


Okresy wnoszenia 
opłat 


m? p. u. faktyczny czas 
m-ce 7,50 8,30 trwania sezonu 
ogrzewczego 
3; 0,80 0,80 12 m-cy w roku 
z wyłączeniem 
przerw w dostawie 
spowodowanych re- 
montem urządzeń 
ogrzewczych 
% 1,60 , 1,60 F 
m? p. u 1,40 - 1,40 3 
> 2,80 2,80 s : 
i 15,00 16,60 faktyczny czas 
ogrzewania 
» 7,50 7,50 = 
à 12 m-cy- w roku 
z wyłączeniem 
5 1,60 1,60 przerw w dostawie 
j > powyżej 3 dni 
> 2,80 2,80 „ 


Materiałowej z dnia 4 lipca 1977 r. 
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IV 


; Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie 


> 2 k? S 
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Odbiorcy energii cieplnej dla celów osuszania 
nowo wybudowanych obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych 


Administracje budynków, stanowiących włas- 
ność jednostek prawnych nie będących jednos- 
tkami gospodarki uspołecznionej oraz osób 
fizycznych 
Emergia cieplna dla celów SUSE 
ogrzewania: 

a) lokali niemie zkalasch= 


b) garaży i pomieszczeń na wózki inwalidz- 
kie 


` Odbiorcy o charakterze przemysłowym 


Wariant A 


Według zasad taryfy nr 9-Z/76 „energia 
cieplna-SWW 0321 PIGPK” stosując odpo- 
wiednie taryfy dwuczłonowe „Franco 
odbiorcą” ` 
a) woda o temperaturze do 150°C, zależnej 
od warunków atmosferycznych i woda 
o temperaturze do 114°C niezależnej: od 


warunków atmosferycznych (woda tech- 


nologiczna) 

— opłata stała za zamówioną ilość energii 
cieplnej 

— opłata za pokraną energię cieplną 


woda o temperaturze ponad 150°C zależ- 
nej od warunków atmosferycznych, woda 
o temperaturze nie niższej niż 115°C nie- 
zależnej od warunków atmosferycznych 
(woda technologiczna) oraz para o ciśnie- 
niu do 6 at. 


— opłata stała za zamówioną ilość energii 


b 


= 


- — opłata za pobraną energię cieplną 


c) para o ciśnieniu powyżej 6 at. do 12 at. 
włącznie - 


— opłata stała za zamówioną ilość energii 


— opłata za pobraną energię cieplną 


d) para o ciśnieniu powyżej 12 at. 
— opłata stała za zamówioną ilość energii 


— opłata za pobraną energię cieplną 


Wariant B 
(bez zastosowania opłaty stałej za zamówioną 
energię cieplną) 


Energia cieplna dla celów centralnego ogrze- 
wania i wentylacji 


Wariant C 


(z zastosowaniem opłaty stałej za zamówioną 
energię cieplną oraz opłaty za powierzchnię 
użytkową ogrzewanych obiektów) 
Energia cieplna dla celów centralnego ogrze- 
wania i wentylacji 
— opłata stała za zamówioną energię 
cieplną 


| 1 Gcal 
/h 
1 Gcal 


1 Gcal 
[h 


1 Gcal 


1 Gcal 
-jh 
1 Gcal 


1 Gcal 
/h 
1 Gcal 


1 Gcal 
/h 


27,00 


252 tys. 


za rek 
140,00 


28,10 


276 tys. 


za rok 


27,00 


16,60 


1,50 


276 tys. 
za rok 


150,00 


288 tys. 
za rok 


155,00 


312 tys. 
za rok 


165,00 


28,10 


252 tys. 


za rok 


w okresie 
faktycznej dostawy 


za faktyczny czas 
ogrzewania 


12 rat miesięcznych 


okres faktycznej 
dostawy rozliczany 
w stosunku 
miesięcznym 


12 rat miesięcznych 


okres faktycznej 
dostawy-rozliczany 
w stosunku 
miesięcznym 


12 rat miesięcznych 
okres faktycznej 
dostawy rozliczany 
w stosunku 
miesięcznym 


12 rat miesięcznych 


okres faktycznej 
dostawy rozliczany 
w stosunku 
miesięcznym 


okres trwania sezonu 
ogrzewczego Tozli- 7 
czany w stosunku Gł 
miesięcznym : | 

g 


12 rat miesięcznych 


A < —E 
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E opłata za ogrzewaną powierzchnię - użyt- m? p. u. faktyczny okres Ę 
kową m-ce 23,00 23,00 dostawy energii 
rozliczany w stosunku 
miesięcznym 
Wariant D 
Energia cieplna produkowana przez dostawcę 
(z ciepłowni własnych) ; 
— opłata stała za zamówioną EE cieplną 1 Gcal 276 tys. 252 tys. 12 rat miesięcznych 
; ; /h za rok za rok 
— opłata za pobraną energię cieplną 1 Gcal 290,00 285,00 faktyczny okres 
dostawy energii 
i 7 rozliczany 
í S w stosunku 
A miesięcznym 
Uwagi: Ę współczynnik zwiększający 1,1 zods z pkt 3,6 taryty 
SiĘ: 3 ZE: - nr 9-Z/76 PIGPE. 3 
1. Przy osuszaniu budynków, w przypadkach szczególnie 3. Za ogrzewanie obiektów po zakończeniu robót budowla- 
korzystnych temperatur zewnętrznych (okres letni) : nych, w których nie przeprowadzono próby instalacji 


stawka może być zmniejszona przez dostawcę do 15,00 zł „na gorąco” stosuje się współczynnik zwiększający 2,0 


za 1 m? powierzchni użytkowej.. 


2. Dla odbiorców przemysłowych rozliczanych według dwu- 
członowych taryf (grupa V A) zasilanych ze źródeł ciepła 
miasta Lublina do opłat za energię cieplną stosuje się 


do stawek określonych dla odbiorców grupy T 


4. Opłaty stałej za zgłoszoną moc cieplną nie należy utoż-- 
samiać z partycypacją z tytułu budowy. ogólnomiejskieh: 


sieci cieplnych. 


Część II — Stawki opłat za konserwację instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody. 


Stawki opłat (zł) 


; 8 - Jedn. Okres pobierania 

Lp. Rodzaj us UEL miary za usługę opłaty 
öl Konserwacja instalacji centralnego ogrzewa- 1 m?/m-c 

nia w budynkach mieszkalnych i niemieszkal- "pow. i 

nych użyt. - 0,21 cały rok 
2 Konserwacja instalacji ciepłej wody użytkowej 

w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych 35 0,18 cały rok 
3 Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania 

i ciepłej wody użytkowej w obiektach o chara- 

kterze przemysłowym (hale produkcyjne, ma- 

-gazyny, warsztaty itp.) 5; 1,50 cały rok 


Stawki opłat 


najemców lokali niemieszkalnych za centralne ogrzewanie 
lokali i dostawę ciepłej wody w budynkach zarządzanych 
przez terenowe organy administracji państwowej oraz inne 


Załącznik nr 2 do zarządzenia 
nr 11 Wojewody Lubelskiego 
z dnia 24 marca 1978 r. ; 


x 


jednostki gospodarki uspołecznionej, dla których energię 


cieplną dostarcza Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki| | 


Cieplnej w Lublinie. 


Lp. Rodzaj usługi i lokalu 


1 . Centralne ogrzewanie lokali 


z wyłączeniem garaży 


niemieszkalnych 


a) lokali niemieszkalnych równych jednej 
kondygnacji ; 


`b) lokali niemieszkalnych przekraczających 
wysokość jednej kondygnacji _ 


AZS Centralne ogrzewanie garaży i pomieszczeń na 
wózki inwalidzkie 


3 Dostawa ciepłej wody do lokali 
niemieszkalnych 


Miesięczna opłata (zł) 


5 y k 
DÓW UZY kowe] Okresy wnoszenia 


opłat 
RE w pozostałych 
w Lublinie miastach 

faktyczny okres 
16,90 17,02 ogrzewania 
21,97 22,13 > % 
8,45 8,51 » 
3,00 3,00 12 m-cy w roku 
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Załącznik nr 3 do zarządzenia 
2 nr 11 Wojewody Lubelskiego 
- z dnia 24 marca 1978 r. 


Stawki opłat 


najemców lokali niemieszkalnych za centralne ogrzewanie jednostki gospodarki uspołecznionej, „dla których energię | 
lokali i dostawę ciepłej wody w budynkach zarządzanych cieplną dostarcza Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki 
przez terenowe organy administracji państwowej oraz inne Cieplnej w Puławach. 
s. 
Miesięczna 
z Sz opłata (zł Okresy wnoszenia 
Lp. Rodzaj usługi i lokalu S m2 n opłat 
użytkowej 
1 Centralne ogrzewanie lokali niemieszkalnych 
z wyłączeniem garaży: s 
a) lokali niemieszkalnych równych jednej $ faktyczny okres 
kondygnacji 19,12 ogrzewania 
i b) lokali niemieszkalnych przekraczających 
wysokość jednej kondygnacji 24,86 5 
| 2 Centralne ogrzewanie garaży i pomieszczeń na 
- wózki inwalidzkie 8,51 D 
3 Dostawa ciepłej wody do lokali 
niemieszkalnych 3,00 12 m-cy w roku 
Załącznik nr 4 do zarządzenia 
nr 11 Wojewody Lubelskiege 
z dnia 24 marca 1978 r. 
WYKAZ 


prac w zakresie konserwacji urządzeń ogrzewczych 


Do prac objętych konserwacją zalicza się: II. Węzły i sieci cieplne stanowiące własność odbiorcy 
4. Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania i ciepłej 1. Wymiana uszkodzonych lub źle wskazujących mano- 
wody metrów i termometrów. 
1. Likwidacja przecieków na złączach kołnierzowych. 2. Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa. 
2 z x na dławicach wrzecion zawo- 3. Sprawdzenie działania automatycznej aparatury re- 
rów. gulacyjnej, wskazującej lub rejestrującej. ; 
3. = = przy grzejnikach (połączenia 4. Likwidacja przecieków na połączeniach armatury lub 
między elementami grzejni- połączeniach kołnierzowych rurociągów, oraz awarii 
ka, śrubunki itp.). miejscowych rurociągów. ; i : 
4, z s przy zaworach: grzejniko- 5. Czyszczenie i uzupełnienie smaru w zespołach pomp. 
wych, odłączających piony 6. Konserwacja i awaryjna naprawa instalacji elek- _ 
7 i odpowietrzających. trycznej związanej Zz pracą urządzeń ogrzewczych 
5. Wymiana uszczelek na złączach kołnierzowych. rnane zka NS. oleju w WIE 
So, : 3 : > ach, zabezpieczenie prze orozją, sprawdzenie 
6. RR szczeliwa w dławicach wrzecion zawo uziemień, usunięcie zwarć instalacji itp.). : 
7 Liky ES A m 56 A 7. Przegląd i czyszczenie odmulaczy wody sieciowej. 
s lacji ( AA ES e rurociągów insta- 8. Wykonanie okresowego płukania sieci z zanieczysz= 
J pe ę CE p . ć czeń, przeprowadzanie próby hydraulicznej „na go- 
8. Awaryjna wymiana uszkodzonych zaworów insta- rąco”. 
lacji. ; 9. Regulacja przepływów i ciśnień wraz z wymianą 
9. Przegląd i czyszczenie odmulaczy. kryz dławiących. Š 
10. Uzupełnienie ubytków wody instalacyjnej. 10.. Usuwanie wody z komór i studzienek sieci ciep- 
11. Odpowietrzenie instalacji lub pojedyńczych grzejni- lnych. 
ków. z ; 11. Usuwanie korozji w widocznych miejscach sieci, oraz 
12. Awaryjna wymiana pojedynczych elementów grzej- malowanie lakierem antykorozyjnym elementów. 
nika (w okresie gdy nie upłynął termin „żywotności 12. Wykonanie odkrywek kontrólnych sieci, w celu usta- 
technicznej” instalacji). lenia jej stanu technicznego. 
13. Usuwanie niedogrzewań w instalacjach posiadających 13. Uzupełnienie izolacji termicznej w miejscach uszko- 
trwałą regulację. 5 dzeń mechanicznych. s x i 
14. Zwiększenie powierzchni ogrzewalnej grzejników — 14. Wymiana skorodowanych odcinków rur do 1 m dłu- a 
w przypadkach technicznie uzasadnionych. gości. 
15. Wymiana uszkodzonych termometrów. 15. Czyszczenie i docieranie mechaniczne zaworów i za- 
16. Naprawa manometrów i likwidacja przecieków przy suw. 
kurkach. U $ 
7: Uzupełnienie izolacji termicznej w miejscach mecha- ME 
nicznych uszkodzeń. Wszystkie inne prace nie wymienione w niniejszym załącz- 
18. Okresowe płukanie instalacji z zanieczyszczeń me- niku a konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjono- 


chanieznych. wania urządzeń mogą być wykonane na odrębne zlecenie. 


Str. 46 Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej 


TA ; Poz, 34 


ZARZĄDZENIE NR 23 
WOJEWODY LUBELSKIEGO 
z dnia 27 czerwca 1978 r. 


`w przedmiocie wprowadzenia postępowania przyspieszonego 


w sprawach o wykroczenia. 


Na podstawie art. 70 $ 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. 
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 
Nr 12, poz. 116) w porozumieniu z Ministrem Spraw Wew- 
nętrznych — zarządzam, co następuje: 

$1 


Wprowadzam na obszarze miast: Dęblina, Lubartowa, .- 


' Lublina, Kraśnika, Puław, Ryk i Świdnika, miasta i gminy 


Kazimierza Dolnego oraz gminy Puławy postępowanie 
przyspieszone w sprawach o wykroczenia z art. 51 § 2 
Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114), tj. 
o czyny polegające na zakłócaniu krzykiem, hałasem, alar- 
mem lub innym wybrykiem spokoju, porządku publicznego, 
spoczynku nocnego albo wywoływania zgorszenia w miejscu 
publicznym z pobudek chuligańskich lub pod wpływem al- 
koholu. 
§ 2 


= Postępowanie przyspieszone, o którym mowa w $ 1, obo- 
wiązywać będzie w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 
września 1978 r. 

$3 


_ Wykonanie zarządzenia zlecam dyrektorowi Wydziału 
Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, 
naczelnikom miast, miast i gmin oraz gminy, wymienionych 
w $ 1 oraz Prezydentowi Miasta Lublina. 
; ga 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1978 r. po 
ogłoszeniu go w lokalnej prasie wojewódzkiej, a ponadto 
podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym WRN 
w Lublinie. 

i Wojewoda 
Mieczysław Stępień 


Poz. 35 


ZARZĄDZENIE NR 11 
PREZYDENTA MIASTA LUBLINA 
z dnia 4 lipca 1978 r. ; 
w Sprawie ustalenia terenów budowlanych budownictwa 


jednorodzinnego położonych w Lublinie i ich podziału na 


działki budowlane. 


Na podstawie art. 2 i 5 ustawy z dnia 6 lipca 1972 r. 

"o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego 

oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach (Dz. 
U. Nr 27, poz. 192) zarządza się, co następuje: 
; § 1 A 

Ustala się teren przeznaczony pod budownictwo jednoro- 

dzinne położony w Lublinie w dzielnicy „SŁAWIN” cz. IV 


"o powierzchni 9 ha 2766 m? w granicach uwidocznionych na 


kopii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(zał. Nr 1) zatwierdzonego zarządzeniem Nr 40 Prezydenta 
Miasta Lublina z dnia 18 czerwca 1975 r. (Dz. Urz. WRN 
Nr 10, poz. 63 z dnia 15 września 1975 r.). 
i $2 

Ustala się teren przeznaczony pod budownictwo jedno- 
rodzinne położony w Lublinie w dzielnicy „Dziesiąta” obej- 
mujący ulicę Biernata z Lublina Nr 3 uwidoczniony na 
kopii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(zał, Nr 1) zatwierdzonego uchwałą Nr 147/434/72 Prez. 
MRN w Lublinie z dnia 13 grudnia 1972 r. (Dz. Urz. WRN 
Nr 13, poz. 252). 


s 


Warunki prenumeraty Dziennika Urzędowego Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Lublinie 


Dziennik Urzędowy WRN wysyłany będzie po opłaceniu prenume- 
raty z góry na rachunek: Wydział Budżetowo-Gospodarczy Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie konto Nr 43023-2538-224 S. 26, Dz. 91, 
R. 9142 $ 77 w Narodowym Banku Polskim II Oddział w Lublinie. 
Cena prenumeraty: rocznej — 18 zł, półrocznej — 10 zł. Pojedyncze 
egzemplarze Dziennika nabywąć można w Administracji. 


Cena nin. numeru 1,50 zł 


Rady Narodowej w Lublinie Nr 5, poz. 34—36 


s3 
Tereny, ustalone w $ 1 i 2, zostają podzielone na działki 
budowlane zgodnie z mapami podziałów (zał. nr 2) i wyka- 
zami zmian gruntowych (zał. nr 3). . 
z ga 
Nieruchomości lub ich części objęte niniejszym zarządze- 
niem z wyjątkiem działek, które właściciele zachowali na 
własność, lub które zostały nadane na własność członkom 
ich rodzin, przechodzą z mocy prawa na własność Państwa 
za odszkodowaniem po upływie sześciu miesięcy od dnia 
ogłoszenia zarządzenia, wolne od ciążących na nich praw 
rzeczowych ograniczonych i innych obciążeń. 
$5 
Wykonanie zarządzenia powierza się Geodecie Miejskie- 
mu oraz kierownikowi Wydziału Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lublinie. 
§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 
w Dzienniku Urzędowym WRN w Lublinie. 


ogłoszenia 


Prezydent Miasta 
Longin Zieliński 


Poz. 36 


ZARZĄDZENIE NR 22 
NACZELNIKA MIASTA I GMINY W BEŁŻYCACH 
z dnia 15 czerwca 1978 r. 
w sprawie ustalenia terenów budowlanych budownictwa 
jednorodzinnego położonych w Bełżycach oraz ich podziału 
na działki budowlane. 


Na podstawie art. 2 i 5 ustawy z dnia 6 lipca 1972 r. 
o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego 
oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach (Dz. 
U. z 1972 r. Nr 27, poz. 192 i z 1973 r. Nr 48, poz. 282) 
zarządza się, co następuje: 

$1 

Ustala się teren przeznaczony pod budownictwo jednoro-— 
dzinne położony w Bełżycach w.dzielnicy „Ogrody II” o po- 
wierzchni 3 ha 7783 m2 w granicach uwidocznionych na 
kopii miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania 
przestrzennego (zał. nr 1) zatwierdzonego uchwałą Nr XV/ 
17/76 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Bełżycach z dnia 
15 grudnia 1976 r. (Dz. Urz. WRN z 1978 r. Nr 4, poz. 23). 

§ 2 

Tereny, ustalone w § 1, zostają podzielone na działki ` 
budowlane zgodnie z mapą podziału (zał. nr 2) i wykazem 
zmian gruntowych (zał. nr 3). 

$3 

Nieruchomości lub ich części objęte niniejszym zarządze- 
miem z wyjątkiem działek, które właściciele zachowali na 
własność, lub które zostały nadane na własność członkom. 
ich rodzin, przechodzą z mocy prawa na własność Państwa 
za odszkodowaniem po upływie dwóch miesięcy od dnia 
wejścia w życie zarządzenia, wolne od ciążących na nich 
praw rzeczowych i innych obciążeń. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Geodecie Miejskie- 
mu oraz kierownikowi Miejskiego Zarządu Gospodarki Te- 
renami w Bełżycach. 

$5 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło- 

szenia w Dzienniku Urzędowym WRN w Lublinie. 


Naczelnik Miasta i Gminy 
Władysław Saba 


w 
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